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İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Tümer'in TEOG Sınavı Yorumu 


İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Tümer, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan birinci dönem 
TEOG sınavını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. 


Sayın Tümer, Taşova'da 12 sınav merkezinde toplam 410 öğrencinin TEOG sınavına girdiğini 
belirtti. 


Yapılan birinci dönem yazılı sınavlarının iki gün devam ettiğini hatırlatan Tümer, "Birinci gün 
Türkçe, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinden 40 dakikalık sürelerde 20'şer soru, 
ikinci gün ise Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden de 
40 dakikalık sürede yine 20'şer soru sorulmuştur. Öğrencilerimizin geleceğine yönelik önemli 
olan ortak sınavların sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde görev alan güvenlik 
güçlerine, öğretmenlerimize ve Milli Eğitim personeline teşekkür ediyorum" dedi. 
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